Models may vary 
Les modeles peuvent varier 
Modelle konnen unterschiedlich sein 
I modelli sono suscettibili di variazioni 
Los modelos pueden variar 
Os modelos podem variar 
ModelLen kunnen verschillen 
Modellerna kan variera 
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USB Installation-English 

NOTE: For detailed installation instructions or troubleshooting 
information, see the User's Manual on the Start Up CD. 

^ Insert the Start Up CD. If it does not start automatically, 
double click the Start Up CD icon in My Computer, Windows 
Explorer or on the Mac® desktop, then double click the Start 
icon. Connect the drive to the computer after the Start Up CD 
has checked your system. 

Windows® 98/98SE Users: The Start Up CD will automatically 
update the drivers. The Safe Remover Icon will appear on your 
desktop. 

j When prompted to install the Iomega® HDD, connect the 
included power supply to the back of the drive, then connect 
it to a power outlet. 

<3 Identify the USB cable and connect it to the USB connection 

3 on the back of the drive. Look for the USB symbol. 

4 Connect the other end to a USB port on your computer. 

NOTE: The Iomega HDD will run at USB 2.0 speed only if the com- 
puter has a USB 2.0 connection built-in or a USB 2.0 card 
installed. The Iomega HDD will perform slower when connected 
to a USB 1.1 connection. Always connect the USB cable to the 
computer after connecting to the drive. 

c If the Iomega HDD does not appear in My Computer, Windows 
Explorer or on the Mac Desktop, see the troubleshooting 
information in the User's Manual on the Start Up CD. 

£ After the Iomega HDD is recognized by the operating system, 
install the software from the Start Up CD. Click each of the 
software icons and select Click To Install. Remove the CD 
when you finish installing the software. 

CAUTION: To prevent data loss, do not disconnect the Iomega 
HDD during data transfer. The activity light on the drive flashes 
when it is transferring data. 

Refer to the Using Your Drive section of the User's Manual on the 
Start Up CD for detailed information on disconnecting the 
Iomega HDD. 

Customer Support 

For service & support for your Iomega product, visit us at 
www.iomega.com. 



Installation USB -Fran^ais 

REMARQUE : Pour obtenir des instructions d'installation ou des informa- 
tions de depannage detaillees, reportez-vous au Guide de I'utilisateur sur le 
Start Up (CD de mise en route). 

m Inserez le CD de mise en route. S'il ne demarre pas automatique- 
ment, cliquez deux fois sur I'icone du CD de mise en route dans le 
Poste de travail, I' Exp lo rate ur Windows ou sur le bureau Mac, puis 
sur I'icone Demarrer. Connectez le lecteur a I'ordinateur une fois 
que le CD de mise en route a termine la verification de votre sys- 
teme. 

Utilisateurs de Windows 98/98DE : Le CD de mise en route met automa- 
tiquement les pilotes a jour. L'icone Safe Remover (suppression 
securisee) s'affiche sur votre bureau. 

2 Lorsque vous etes invite a installer le lecteur Iomega HDD, reliez 
I'alimentation foumie a I'arriere du lecteur, puis connectez-la a 
une prise secteur. 

o Identifiez le cable USB et connectez-le au connecteur USB situe a 
I'arriere du lecteur. Recherchez le symbole USB. 

4 Connectez I'autre extremite au port USB de votre ordinateur. 

REMARQUE : Le lecteur Iomega HDD fonctionnera a une Vitesse de USB 
2.0 uniquement si I'ordinateur est equipe d'une connexion USB 2.0 
integree ou dispose d'une carte USB 2.0 installee. Le lecteur Iomega 
HDD fonctionnera plus lentement avec une connexion USB 1.1. 
Connectez toujours le cable USB a I'ordinateur apres I'avoir connecte 
au lecteur. 

jr Si le lecteur Iomega HDD n'apparaTt pas dans le Poste de travail, 
I'Explorateur Windows ou sur le bureau Mac, reportez-vous aux 
informations de depannage dans le Guide de I'utilisateur sur le CD 
de mise en route. 

Une fois que le lecteur Iomega HDD est reconnu par le systeme 
d'exploitation, installez le logiciels a partir du CD de mise en 
route. Cliquez sur les icones des logiciels, puis selectionnez 
Cliquez pour proceder a ('installation. Retirez le CD lorsque vous 
avez termine ('installation du logiciel. 

ATTENTION : Pour eviter les risques de perte de donnees, ne decon- 
nectez pas le lecteur Iomega HDD lors du transfert de donnees. Le voy- 
ant d'activite du lecteur clignote pendant le transfert de donnees. 
Reportez-vous a la section Utilisation de votre lecteur du Guide de I'util- 
isateur sur le CD de mise en route pour obtenir des informations 
detaillees sur la deconnexion du lecteur Iomega HDD. 

Assistance clientele 

Pour obtenir un service et une assistance concernant votre produit 
Iomega, consultez notre site Web a I'adresse suivante : 
www.iomega.com. 



USB Installation-DeutSCh 

HINWEIS: Detaillierte Installationsanweisungen und Informationen zur 
Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Start Up CD 
(Start-CD). 

ILegen Sie die Start-CD ins Laufwerk ein. Sollte das Programm 
nicht automatisch starten, klicken Sie auf das Symbol Start-CD im 
Windows Explorer, im Bereich Arbeitsplatz oder auf dem Mac- 
Desktop und klicken Sie anschliefiend auf Start. Schliefien Sie 
das Laufwerk an den Computer an, nachdem die Start-CD Ihr 
System untersucht hat. 

Windows 98/98SE-Benutzer: Die Start-CD aktualisiert die Treiber 
automatisch. Das Safe Remover (Deinstallieren)-Symbol wird auf dem 
Desktop angezeigt. 

*\ Wenn Sie dazu aufgefordert werden, das Iomega HDD-Laufwerk zu 
installieren, schliefien Sie das mitgelieferte Stromkabel an die 
Riickseite des Laufwerks an und verbinden Sie es anschliefiend 
mit einer Steckdose. 

o Wahlen Sie das richtige USB-Kabel aus und schliefien Sie es an 
einen USB-Anschluss an der Riickseite des Laufwerks an. 
Beachten Sie das USB-Symbol. 

A Schliefien Sie das andere Ende an einen USB-Anschluss Ihres 
™ Computers an. 

HINWEIS: Das Iomega HDD-Laufwerk funktioniert nur mit USB 2.0- 
Geschwindigkeit, wenn der Computer eine eingebaute USB 2.0- 
Verbindung aufweist oder wenn eine USB 2.0-Steckkarte installiert 
wurde. Das Iomega HDD-Laufwerk weist eine geringere 
Geschwindigkeit auf, wenn es an eine USB 1.1-Verbindung 
angeschlossen wird. Schliefien Sie das USB-Kabel erst an den 
Computer an, nachdem Sie es mit dem Laufwerk verbunden haben. 

C Sollte das Iomega HDD-Laufwerk nicht im Bereich Arbeitsplatz, im 
Windows Explorer oder auf dem Mac-Desktop angezeigt werden, 
konsultieren Sie die Fehlerbehebung im Benutzerhandbuch auf 
der Start-CD. 

£. Nachdem das Iomega HDD-Laufwerk von dem Betriebssystem 
" identifiziert wurde, installieren Sie die Software von der Start-CD. 
Klicken Sie auf jedes der angezeigten Software-Symbole und 
anschliefiend auf Zum Installieren klicken. Entfernen Sie die CD, 
nachdem die Installation der Software beendet wurde. 

VORSICHT: Urn Datenverlust zu vermeiden, trennen Sie das Iomega 
HDD-Laufwerk wahrend der Dateniibertragung auf keinen Fallvom 
Computer ab. Das griine Licht am Gerat blinkt, wenn Daten iibertragen 
werden. 

Konsultieren Sie den Bereich Verwenden des Laufwerks im 
Benutzerhandbuch auf Ihrer Start-CD, urn genaue Hinweise zum 
Trennen das Iomega HDD-Laufwerks zu erhalten. 

Kundenunterstutzung 

Alle Informationen zu Kundendienstleistungen und Unterstiitzung 
finden Sie unterwww.iomega.com. 
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Installazione USB-ltaliano 

NOTA: per ottenere istruzioni di installazione dettagliate o infor- 
mazioni sulla risoluzione dei problemi, fare riferimento al 
Manuale dell'utente sul Start Up CD (CD Avvio). 

a Inserire il CD Avvio. Se non si avvia automaticamente, pro- 
cedere come segue: fare doppio clic sull'icona del CD Avvio in 
Risorse del computer, Esplora risorse o sulla scrivania Mac, 
quindi fare doppio clic sull'icona Start. Collegare I'unita al 
computer al termine del controllo del sistema effettuato dal 
CD Avvio. 

Utenti di Windows 98/98SE: II CD Avvio aggiornera automatica- 
mente i driver. Sul desktop verra visualizzata I'icona Safe Remover 
(rimozione sicura). 

*y Quando viene richiesto di installare Iomega HDD, collegare 
^ 1'alimentatore in dotazione al retro dell'unita, quindi collegar- 
lo a una presa di corrente. 

o Identificare il cavo USB e collegarlo alia connessione USB sul 
retro dell'unita. Cercare il simbolo USB. 

4 Collegare I'estremita opposta a una porta USB sul computer. 

NOTA: L'unita Iomega HDD funziona a velocita USB 2.0 solo se il 
computer dispone di una connessione USB 2.0 integrata 0 di una 
scheda USB 2.0 installata. Le prestazioni di Iomega HDD 
diminuiscono se l'unita viene collegata a una connessione USB 
1.1. Collegare sempre il cavo USB al computer dopo averlo colle- 
gato all'unita. 

C Se l'unita Iomega HDD non e presente in Risorse del comput- 
er, Esplora risorse 0 sulla scrivania Mac, fare riferimento alle 
informazioni per la risoluzione dei problemi disponibili sul 
Manuale dell'utente sul CD Avvio. 

g Quando l'unita Iomega HDD sara stata riconosciuta dal sis- 
tema operativo, installare il software dal CD Avvio. Fare clic 
sulle singole icone del software e selezionare Fare clic per 
installare. Al termine dell'installazione del software, rimuo- 
vere il CD. 

ATTENZIONE: per evitare che si verifichino perdite di dati, non 
scollegare l'unita Iomega HDD durante il trasferimento delle 
informazioni. II LED di attivita lampeggia per segnalare che e in 
corso il trasferimento di dati. 

Fare riferimento alia sezione Uso dell'unita nel Manuale dell'u- 
tente sul CD Avvio per informazioni dettagliate sulla disconnes- 
sione di Iomega HDD. 

Supporto clienti 

Per ottenere assistenza e supporto per il proprio prodotto 
Iomega, visitare il sito Web all'indirizzo www.iomega.com. 



USB-installation-Svenska 

Obs! For utfbrliga installationsanvisningar eller information om 
felsokning, se anvandarhandboken pa Start Up CD (installations- 
CD:n). 

a Satt i installations-CD:n. Om installationsprogrammet inte 
startar automatiskt dubbelklickar du pa ikonen installations- 
CD:n i Den har datorn, utforskaren, eller, om du har en Mac, 
pa skrivbordet, sedan dubbelklickar du pa ikonen Start. 
Anslut enheten till datorn efter att installationsprogrammet 
har analyserat ditt system. 

Windows 98/o,8SE-anvandare: Installationsprogrammet kommer 
automatiskt att uppdatera drivrutinerna. Ikonen Safe Remover 
(saker borttagning) kommer att visas pa skrivbordet. 

'y Nar du blir ombedd att koppla in din Iomega HDD-enhet, 
anslut den bifogade natsladden till baksidan av enheten och 
satt sedan i kontakten i ett strbmuttag. 

^ Lokalisera USB-kabeln och anslut den till uttaget pa baksidan 
av enheten. Leta efter USB-symbolen. 

4 Anslut den andra anden till en USB-port i din dator. 

Obs! Harddisken Iomega HDD kommer bara att fungera med USB 
2.0-hastighet om du har en USB 2.0-kontakt eller har installerat 
ett USB 2.0-kort. Iomega HDD-enheten kommer att arbeta med 
samre prestanda om den ansluts till en USB 1.1-kontakt. Anslut 
alltid USB-kabeln till datorn efter att du anslutit den till enheten. 

r Om Iomega HDD-enheten inte visas i Den har datorn, 
3 utforskaren, eller pa skrivbordet (om du har en Mac), ga till 
felsokningsavsnittet i anvandarhandboken pa din installa- 
tions-CD^. 

^ Nar operativsystemet kan lasa din Iomega HDD-enhet, 

installerar du programvaran fran installations-CD:n. Klicka pa 
var och en av programvaruikonerna och valj Click to Install 
(Klicka for att Installera). Ta ut CD-skivan ur CD-lasaren nar du 

ar klar med installationen. 

VARNING! Koppla inte ur din Iomega HDD-enhet under databver- 
fbring om du vill undvika att fbrlora information. 
Aktivitetslampan pa enheten blinkar nar databverfbring pagar. 
For utfbrligare instruktioner gallande urkoppling av enheten, se 
avsnittet Using Your Drive (anvanda enheten) pa installations- 
CD^. 

Kundsupport 

Om du behbver support eller service, besbk oss pa 
www.iomega.com. 



USB-installation-Dansk 

BEM/ERK! Detaljerede oplysninger om installation og fejlfinding 
findes i brugervejledningen pa Start Up CD (Opstarts-cd'en). 

m Indsaet Opstarts-cd'en. Hvis den ikke starter automatisk, 
1 skal du dobbeltklikke pa ikonet for Opstarts-cd'en i Denne com- 
puter, Windows Stifinder eller pa Mac-skrivebordet og derefter 
klikke pa ikonet Start. Slut drevet til computeren, nar 
Opstarts-cd'en har kontrolleret systemet. 

Windows 98/98SE-brugere: Opstarts-cd'en opdaterer automatisk 
driverne. Ikonet Safe Remover (Sikkert afinstallationsprogram) 
vises pa skrivebordet. 

*y Nar du bliver bedt om at installere Iomega HDD, skal du 

tilslutte den medf0lgende netledning til bagsiden af drevet og 
til stikkontakten i vaeggen. 

O Find USB-kablet, og slut det til USB-stikket pa bagsiden af 
drevet. Se efter USB-symbolet. 

4 Slut den anden ende af kablet til en USB-port pa computeren. 

BEM/ERK! Iomega HDD kan kun kore ved USB 2.0-hastighed, hvis 
computeren har en indbygget USB 2.0-forbindelse eller et USB 
2.0-kort installeret. Iomega HDD ydeevne er langsommere, nar 
den benyttes sammen med en USB 1.1-forbindelse. Slut altid 
USB-kablet til computeren efter tilslutning til drevet. 

jr Hvis Iomega HDD-harddisken ikke vises i Denne computer, 
Windows Stifinder eller pa Mac-skrivebordet, skal du taese 
oplysningerne om fejlfinding i brugervejledningen pa 
Opstarts-cd'en. 

s Nar operativsystemet har registreret Iomega HDD, skal du 
** installere softwaren fra Opstarts-cd'en. Klik pa alle soft- 

wareikonerne, og vaelg Click to Install (Klik for at installere). Tag 
cd'en ud, nar du er faerdig med at installere softwaren. 

ADVARSEL! Du skal ikke frakoble Iomega HDD under dataover- 
forsel, hvis du vil undga tab af data. Aktivitetsindikatoren pa 
drevet blinker, nar der overf0res data. 

Se afsnittet Using Your Drive i brugervejledningen pa Opstarts- 
cd'en for at fa detaljerede oplysninger om frakobling af Iomega 
HDD. 

Kundesupport 

Besog www.iomega.com for at fa oplysninger om service og sup- 
port til dit lomega-produkt. 



USB-installering-Norsk 



MERK: Du finner en detaljert installeringsveiledning og infor- 
masjon om problemlosing i brukerhandboken pa CDen Start Up 
(opp start). 

m Sett inn CDen oppstart. Hvis den ikke starter automatisk, 
dobbeltklikker du pa CD-ikonet oppstart i Min datamaskin, 
Windows Utforsker eller pa Mac-skrivebordet, og dobbeltk- 
likker deretter pa Start-ikonet. Koble stasjonen til datamaski- 
nen etter at CDen oppstart har kontrollert systemet. 

Windows 98/98SE-brukere: CDen oppstart vil automatisk opp- 
datere driverne. Ikonet Safe Remover (trygg fjerning) vil bli vist pa 
skrivebordet. 

2 Nar du blir bedt om a installere Iomega HDD, kobler du den 
medfolgende stromforsyningen til pa baksiden av stasjonen, 
og kobler den deretter til en stikkontakt. 

O Finn frem USB-kabelen og koble den til USB-kontakten pa 
baksiden av stasjonen. Se etter USB-symbolet. 

4 Koble den andre enden til USB-porten pa datamaskinen. 

MERK: Iomega HDD vil bare kjore med USB 2.0-hastighet hvis 
datamaskinen har en USB 2.0-forbindelse innebygd eller et USB 
2.0-kort installert. Iomega HDD vil fungere langsommere hvis 
enheten er koblet til en USB 1.1-forbindelse. Koble alltid USB- 
kabelen til datamaskinen etter a ha koblet den til stasjonen. 

jr Hvis Iomega HDD ikke vises i Min datamaskin, Windows 
3 Utforsker eller pa Mac-skrivebordet, se informasjonen om 
probleml0sing i brukerhandboken pa CDen oppstart. 

fi Nar Iomega HDD er oppdaget av operativsystemet, installerer 
du programvaren pa CDen oppstart. Klikk pa hvert av pro- 
gramvareikonene og velg Click to Install (Klikk for a installere). 
Ta ut CDen nar du er ferdig med a installere programvaren. 

FORSIKTIG: For a unnga tap av data ma du ikke koble fra Iomega 
HDD under overf0ring av data. Aktivitetslampen blinker nar 
stasjonen overf0rer data. 

Sla opp avsnittet Using Your Drive i brukerhandboken pa CDen 
oppstart for a fa detaljert informasjon om frakobling av Iomega 
HDD. 

Kundestotte 

Kontakt oss pa adressen www.iomega.com angaende service og 
st0tte for lomega-produktet. 
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CE (European Community) 

This Iomega product conforms to the following European Directive(s) and 
Standard(s): Application of Council Directives: 73/23/EEC, 89/336/EEC. 
Standards to which Conformity is declared: EN60950, EN55022, EN5502A, 
EN61000-3-2, EN61000-3-3. Importer's Name: Iomega International, S.A. 
Type of Equipment: Information Technology Equipment 



Manufacturer/Responsible Party 

Iomega Corporation 
1821 West AOOO South 
Roy.UT 84067 USA 
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Instalacion de USB-Espanol 
para Latinoamerica 

NOTA: Para ver instrucciones detalladas u obtener informacion 
sobre solucion de problemas, consulte el Manual del usuario 
incluido en Start Up CD (CD de inicio). 

-t Inserte el CD de inicio. Si este no se inicia automaticamente, 
haga doble clic en el icono del CD de inicio en Mi PC, el 
Explorador de Windows o en el escritorio de Mac; a contin- 
uacion, haga doble clic en el icono Inicio. Una vez que el CD 
de inicio haya verificado su sistema, conecte la unidad de 
disco a la computadora. 

Usuarios de Windows 98/98SE: El CD de inicio actualizara 
automaticamente los controladores. El icono Safe Remover (Retire 
seguro) aparecera en su escritorio. 

<^ Cuando se le indique instalar el Iomega HDD, conecte la 
^ fuente de alimentacion que se incluye en la parte posterior de 
la unidad y, a continuacion, insertela en un tomacorriente. 

o Identifique el cable de USB e insertelo en el puerto USB en la 
parte posterior de la unidad. Busque el simbolo de USB. 

4 Conecte el otro extremo a un puerto USB en su computadora. 

NOTA: El Iomega HDD se ejecutara a la velocidad de USB 2.0 
solo si la computadora incluye una conexion de USB 2.0 0 si 
tiene instalada una tarjeta USB 2.0. El Iomega HDD se ejecutara 
a una velocidad menor cuando se inserte en una conexion USB 
1.1. Conecte siempre el cable USB a la computadora despues de 
conectarlo a la unidad. 

c Si el Iomega HDD no aparece en Mi PC, el Explorador de 
Windows 0 en el Escritorio de Mac, consulte la informacion de 
solucion de problemas en el Manual del usuario del CD de ini- 
cio. 

s Despues de que el sistema operativo reconozca el Iomega 
0 HDD, instate el software del CD de inicio. Haga clic en cada 
uno de los iconos de software y seleccione Haga clic para 
instalar. Retire el CD cuando termine de instalar el software. 

ADVERTENCIA: Para evitar la perdida de datos, no desconecte el 
Iomega HDD durante la transferencia de informacion. La luz de 
actividad de la unidad se enciende de manera intermitente 
durante la transferencia de datos. 

Para obtener informacion detallada acerca del procedimiento 
para desconectar el Iomega HDD, consulte la seccion Uso de su 
unidad de disco en el Manual del usuario del CD de inicio. 

Asistencia tecnica al cliente 

Para recibir servicio y asistencia tecnica para su producto 
Iomega, visftenos en la direccion www.iomega.com. 

Instalacion USB-Espanol 
para Europa 

NOTA: Para obtener informacion sobre soluciones de problemas 0 
instrucciones de instalacion, consulte el Manual del usuario en el 
Start Up CD (CD de instalacion). 

Ilntroduzca el CD de instalacion. Si la instalacion no se inicia 
automaticamente, haga doble clic en el icono del CD de insta- 
lacion en Mi PC, Windows Explorer o en el escritorio de Mac 
y, a continuacion, haga doble clic en el icono Iniciar. Conecte 
la unidad al ordenador despues de que el CD de instalacion 
haya comprobado el sistema. 

Usuarios de Windows 98/98SE: El CD de instalacion actualizara los 
controladores automaticamente. El icono de Safe Remover 
(Desconexion segura) aparecera en el escritorio. 

*y Cuando se le pida instalar la unidad de disco dure Iomega 
^ HDD, conecte el cable de alimentacion a la parte posterior de 

la unidad y, a continuacion, conecte dicho cable a la toma 

electrica. 

O Identifique el cable USB y conectelo a la conexion USB en la 
parte posterior de la unidad. Busque el simbolo USB. 

4 Conecte el otro extremo a un puerto USB del ordenador. 

NOTA: La unidad de disco dure Iomega HDD se ejecutara a una 
velocidad de USB 2.0 si el ordenador tiene una conexion USB 2.0 
incorporada 0 una tarjeta USB 2.0 instalada. La unidad de disco 
dure de Iomega HDD funcionara con mayor lentitud cuando este 
conectada a una conexion USB 1.1. Primero debe conectar el 
cable USB a la unidad y, despues, al ordenador. 

5 Si la unidad de disco dure Iomega HDD no aparece en Mi PC, 
Windows Explorer 0 en el escritorio de Mac, consulte la infor- 
macion sobre solucion de problemas en el Manual del 
usuario en el CD de instalacion. 

6 Despues de que el sistema operativo reconozca la unidad de 
disco dure Iomega HDD, instale el software desde el CD de 
instalacion. Haga clic en cada icono de software y seleccione 
Hacerclic para instalar. Extraiga el CD cuando haya finalizado 
de instalar el software. 

PRECAUCION: Si desea evitar la perdida de datos, no desconecte 
la unidad de disco dure Iomega HDD durante la transferencia de 
datos. La luz de actividad de la unidad parpadea cuando se 
estan transfiriendo datos. 

Consulte la seccion Uso de la unidad del Manual del usuario inclu- 
ido en el CD de instalacion si desea obtener informacion detalla- 
da sobre la desconexion de la unidad de disco dure Iomega HDD. 

Asistencia al cliente 

Si desea recibir asistencia y contratar servicios para sus produc- 
tos de Iomega, consulte nuestra pagina www.iomega.com. 
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NOTA: Para obter detalhes sobre instrucoes de instalacao ou 
informacbes sobre a solucao de problemas, consulte 0 Manual 
do usuario no Start Up CD (CD de inicializacao). 

-t Insira o CD de inicializacao. Se ele nao inicializar automati- 
■* camente, clique duas vezes no (cone do CD de inicializacao 
em Meu computador, no Windows Explorer ou na mesa do 
Mac e, em seguida, no (cone Iniciar. Conecte a unidade ao 
computador apos 0 CD de inicializacao verificar seu sistema. 

Usuarios do Windows 98/98SE: 0 CD de inicializacao atualizara os 
drivers automaticamente. 0 icone de Safe Remover (Remocao 
segura sera) exibido na sua area de trabalho. 

Quando a instalacao do Iomega HDD for solicitada, conecte a 
^ fonte de alimentacao fornecida a parte traseira da unidade e, 
em seguida, conecte-a a uma tomada eletrica. 

2 Identifique o cabo USB e conecte-o a entrada USB na parte 
traseira da unidade. Procure 0 sfmbolo USB. 

4 Conecte a outra extremidade a uma porta USB no computador. 

NOTA: 0 Iomega HDD sera executado na velocidade do USB 2.0 
somente se 0 computador possuir urn componente interno USB 
2.0 ou uma placa USB 2.0 instalada. 0 Iomega HDD funcionara 
em uma velocidade mais lenta quando estiver instalado em uma 
conexao USB 1.1. Sempre conecte o cabo USB ao computador 
apos liga-lo a unidade. 

r Se o Iomega HDD nao aparecer no Meu computador, 

3 Windows Explorer ou na mesa do Mac, consulte as infor- 
macbes de solucao de problemas no Manual do usuario do 
CD de inicializacao. 

>r Assim que o Iomega HDD for reconhecido pelo sistema 
0 operacional, instale 0 software a partir do CD de inicializa- 
cao. Clique em cada urn dos (cones de software e selecione 
Clique para instalar. Remova o CD ao concluir a instalacao do 
software. 

CUIDADO: Para evitar a perda de dados, nao desconecte a 
unidade durante transferencias de dados. A luz de atividade 
verde da unidade permanecera piscando enquanto houver trans- 
ferencia de dados. 

Consulte a secao Utilizacao da sua unidade do Manual do usuario 
no CD de inicializacao para obter informacbes detalhadas sobre 
como desconectar 0 Iomega HDD. 

Suporte ao cliente 

A fim de obter servicos e suporte para seu produto Iomega, vis- 
ite-nos no site www.iomega.com. 



EYKdTdoTCiori USB-EAAr|viKd 

ZHMEIfiZH: Ra AenTOpepsiq nAn.poq>opi£c; EY K OTaoTaor|c; n. 
nAnpocpopieq yia ir|v avTipsTibmari npoBAripaicov, avaTps^TE aio 
SYX£ipi5io xpfionq (User's Manual) oto CD Start Up. 

1Tono9sTr|OTS to CD Start Up. Eav 5ev ^EKivf]OEi auTopcrra, kovte 
5inA6 kAik oto eikov'i5io tou CD Start Up oto cpaKeAo O 
YnoAoYiair|c; pou (My Computer), OTr|v E^epsuvriari ™v Windows 
(Windows Explorer) f\ oto ypoipEio tou Mac koi kcivte 5inA6 
kAik oto eikovi5io Start. 'CVrav to CD Start Up sAey^ei to ouoTripa 
aaq, ouv5eote to Sioko otov unoAoYuxrr]. 

XpnaTEc; twv Windows 98/98SE: To CD Start Up 6a kovei 
auTopaTn Evripspcoan. twv npoYpappaTcov oSfrynOTiq. iTpv 
smcpavEta epyaaiaq aaq 9a spcpaviaTei to eikov'i5io Safe Remover 
(AacpaAriq aq>aip£ar|). 

O 'Otov aaq <;r|Tr|9£i va EYKaTaaTiiasTS to Iomega HDD, ouvSeote 
to Tpoq>o5oTiKO nou ouvoSeuei to 5'ioko oto mow pEpoq tou koi 
otti auvEXEia as pia npica t|Aektpikou. 

3 EvToniaTE to KaAd)5io USB Kai ouvSeote to aTnv uno5oxfl USB 
oto niau pEpoq tou 5'iokou. Ava^TpaTE to aiipBoAo USB. 

4 Iuv5eote to 6AA0 axpo as pia urtoSoxn USB otov unoAoyiaTii. 

ZHMEIHZH: To Iomega HDD 9a AEiToupvnaEi ps TaxuTpTa USB 2.0 povo 
av o unoAoYianiq 5ia9eTEi evaupaToopEvri auvSsori USB 2.0 r| 
EYKaTEorripEvri KdpTa USB 2.0. To Iomega HDD 9a Aeitoupyei pE 
piKpoTEpp TaxuTT)Ta av ouv5e9e'i ps ouvSeot] USB 1.1. Zuv5eete navra 
to KaA(i)6io USB otov unoAoYiani acpou to ouvSeoete oto 5'ioko. 

C Av to Iomega HDD 5sv spcpavioTEi oto (paKsAo O YnoAoYiaTiiq 
pou (My Computer), aTpv E^EpEuvpari toov Windows (Windows 
Explorer) r) oto ypacpsio tou Mac, avaTps^TS aTiq o5n.Yi£q 
avTipETobmaiiq npoBAppaTcuv oto £YX£ipi5io xprioiK (User's 
Manual) oto CD Start Up. 

Acpou to Iomega HDD avayvcopiOTEi ano to Aeitoupyiko ouoTripa. 
EYKOTaaTriaTS to AoYiapiKO ano to CD Start Up. Kovts kAik oe 
k69e sva ano Ta EiKov'iSia AoYiapiKou Kai sniAs^TE to Koupni 
Click To Install (Kcivte kAik yia EYKaTdaTaan). AcpaipEOTE to CD 
otov teAelcooete tt|v EYKOTdaTaar) tou AoyiapiKOu. 

FIPOZOXH: Cia va pr|v xooete 5£5opsva, pnv anoauv5£ST£ to 
Iomega HDD koto tt| 5iapK£ia pETacpopaq 5£5op£vcov. H cpcoTEivr] 
evSei^h SpaorripioTriTaq avaBoaBnvEi otov y'ivetqi pETacpopd 
5s5op£vcov. 

Cia AEnTopEpsiq nAripocpopisq Y^a Tr|v anoauv5£ar| tou Iomega 
HDD, avaTpE^TE OTpv EVOTnra Using Your Drive (Xpn,crr| tou 
Biokou aaq) oto syxeip'i5io xpnoriq (User's Manual) oto CD Start Up. 

YnooTiipi^n tteAotuv 

V\a OEpBiq koi unoorripi^ri yia to npo'iov Triq Iomega, ettiokecpteite 
paq orn 5iEu9uvcrn www.iomega.com. 
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USB Installation-Portugues do Portugal 

NOTA: Para obter instrucoes de instalacao detalhadas ou informacbes 
sobre resolucao de problemas, consulte o Manual do utilizador do 
Start Up CD(CD Inicializacao). 

a Introduza o CD Inicializacao. Se nao se iniciar automaticamente, 
faca duplo clique no icone CD Inicializacao em Meu computador, 
no Explorador do Windows ou no Mac desktop e depois faca duplo 
clique no (cone Start (Iniciar). Ligue a unidade ao computador 
depois do CD Inicializacao verificar o sistema. 

Utilizadores do Windows 98/98SE: 0 CD Inicializacao actualiza os 
controladores automaticamente. 0 icone Safe Remover (Remocao 
segura) aparece no ambiente de trabalho. 

^ Quando aparecer uma mensagem para instalar a Iomega HDD, 
ligue a fonte de alimentacao incluida na parte de trs da unidade e 
depois ligue-a a uma tomada. 

3 Identifique 0 cabo USB e ligue-o a ligacao USB na parte de tras da 
unidade. Procure 0 simbolo USB. 

4 Ligue a outra extremidade a uma porta USB no computador. 

NOTA: A Iomega HDD so e executada a uma velocidade de USB 2.0 se 
0 computador tiver uma ligacao USB 2.0 incorporada ou uma placa 
USB 2.0 instalada. Se estiver ligada a uma ligacao USB 1.1, a Iomega 
HDD e executada mais lentamente. Depois de efectuar a ligacao, ligue 
sempre 0 cabo USB ao computador. 

5Se a Iomega HDD nao aparecer em Meu computador, 0 Explorador 
do Windows ou no Mac Desktop, consulte as informacbes de res- 
olucao de problemas no Manual do utilizador no CD Inicializacao. 

Depois da Iomega HDD ser reconhecida pelo sistema operativo, 

6 instale 0 software a partir do CD Inicializacao. Clique em cada urn 
dos icones de software e seleccione Clique para instalar. Quando 
a instalacao do software estiver conclmda, retire 0 CD. 

ATENCAO: Para evitar perda de dados, nao desligue a Iomega HDD 
durante a transferencia de dados. Durante a transferencia de dados, a 
luz de actividade na unidade comeca a piscar. 
Consulte a seccao Utilizar a unidade do Manual do utilizador no CD 
Inicializacao para obter informacbes detalhadas sobre como desligar 
a Iomega HDD. 

Suporte ao cliente 

Para obter informacbes de assistencia e suporte sobre 0 produto, vis- 
ite-nos atraves do site www.iomega.com. 
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USB-installatie-Nederlands 

OPMERKING: Raadpleeg de Gebruikershandleiding op de cd Start Up (cd 
Opstarten) voor uitgebreide installatie-instructies of informatie over het 
oplossen van problemen. 

m Plaats de cd Opstarten in de CD-ROM-drive. Als de cd niet automatisch 
start, dubbelklikt u op het pictogram de cd Opstarten in Deze 
Computer, of in Windows Verkenner of op het Mac-bureaublad en 
dubbelklikt u daarna op het pictogram Start. Nadat de cd Opstarten uw 
systeem heeft gecontroleerd, sluit u de drive op de computer aan. 

Windows 98/98SE-gebruikers: De cd Opstarten zal de stuurprogramma's 
automatisch bijwerken. Het pictogram Safe Remover (Veilig verwijderen) 
verschijnt op uw bureaublad. 

*y Wanneer u wordt gevraagd om de Iomega HDD te installeren, sluit u 
het ene uiteinde van de meegeleverde voeding aan op de achterkant 
van de drive en het andere uiteinde op een stopcontact. 

"3 Neem de USB-kabel en sluit die aan op de USB-connector op de 
achterkant van de drive. Die connector herkent u aan het USB-sym- 
bool. 

4 Sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort van de computer. 

OPMERKING: De Iomega HDD werkt alleen tegen USB 2.0-snelheid als de 
computer is uitgerust met een ingebouwde USB 2.0-aansluiting of als er 
een USB 2.0-kaart in is gei'nstalleerd. De Iomega HDD werkt trager wan- 
neer u een USB 1.1-aansluiting gebruikt. Sluit de USB-kabel altijd pas op 
de computer aan nadat u de drive hebt aangesloten. 

jr Als de Iomega HDD niet in Deze computer, in Windows Verkenner of op 
het Mac-bureaublad verschijnt, raadpleegt u de sectie over probleemo- 
plossingen in de Gebruikershandleiding op de cd Opstarten. 

£_ Nadat het besturingssysteem de Iomega HDD heeft herkend, 

installeert u de software vanaf de cd Opstarten. Klik op elk van de soft- 
warepictogrammen en selecteer Click to Install (Klikken om te 
installeren). Verwijder de cd nadat de installatie van de software is 
voltooid. 

WAARSCHUWING! Koppel de Iomega HDD nooit los tijdens een 
gegevensoverdracht. Zo vermijdt u dat er gegevens verloren gaan. Het sta- 
tuslampje op de drive knippert wanneer er gegevens worden verzonden. 
Raadpleeg de sectie Using Your Drive (De drive gebruiken) in de 
Gebruikershandleiding op de cd Opstarten voor uitgebreide informatie 
over het loskoppelen van de Iomega HDD. 

Klantenondersteuning 

Voor service en ondersteuning van uw Iomega-product kunt u 
terecht op onze website www.iomega.com. 



USB-asennus-Suomi 

HUOMAUTUS: Yksityiskohtaiset asennus- ja vianmaaritysohjeet 
ovat Start Up (Kaynnistys) -levylla olevassa kayttboppaassa. 

a Pane Kaynnistys -levy CD-asemaan. Jos asennusohjelma ei 
■* kaynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta Oma tietokone- 
tai Resurssienhallinta-ikkunassa olevaa Kaynnistys -levyn 
kuvaketta tai kaksoisnapsauta Mac-tybpbydalla olevaa Start 
(Kaynnista) -kuvaketta. Kytke asema tietokoneeseen, kun 
Kaynnistys -asennusohjelma on tarkastanut jarjestelman. 

Windows 98/98SE -kayttajat: Kaynnistys -asennusohjelma paivit- 
taa ohjaimet automaattisesti. Safe Remover (Turvallinen poistami- 
nen) -kuvake tulee nakyviin tybpbydalle. 

<j Kun ohjelma kehottaa asentamaan Iomega HDD -kiintolevyn, 
^ kytke laitteen mukana toimitettu virtalahde ensin aseman 
takaosaan ja sitten pistorasiaan. 

o Etsi USB-kaapeli tarvikkeiden joukosta ja kytke se aseman 
J takaosassa olevaan USB-liitantaan. Tunnistat liitannan USB- 
symbolista. 

4 Kytke kaapelin toinen paa tietokoneen USB-porttiin. 

HUOMAUTUS: Iomega HDD -kiintolevy toimii USB 2.0 -standardin 
mukaisella nopeudella ainoastaan, jos tietokoneessa on sisaan- 
rakennettu USB 2.0 -liitanta tai siihen on asennettu USB 2.0 - 
kortti. USB 1.1 -liitantaan kytkettaessa Iomega HDD -kiintolevy 
toimii hitaammin kuin USB 2.0 -liitantaan kytkettaessa. Kytke 
USB-kaapeli aina ensin asemaan ja vasta sitten tietokoneeseen. 

5 Jos Iomega HDD -asema ei nay Oma tietokone- tai 
Resurssienhallinta-ikkunassa tai Mac-tietokoneen tybpbydal- 
la, katso ohjeita Kaynnistys -levylla olevan kayttboppaan 
vianmaaritystiedoista. 

6Asenna Start Up -levylla oleva ohjelmisto, kun kayttbjar- 
jestelma on tunnistanut Iomega HDD -kiintolevyn. Napsauta 
jokaista ohjelmakuvaketta vuorollaan ja valitse Click to Install 
(Asenna napsauttamalla tata). Kun olet asentanut ohjelmistot, 
poista levy CD-asemasta. 

VAROITUS: Ala irrota Iomega HDD -kiintolevya tiedonsiirron 
aikana. Tiedot voivat havita. Asemassa vilkkuu ilmaisinvalo, kun 
asema siirtaa tietoa. 

Voit katsoa tarkat tiedot Iomega HDD -kiintolevyn irrottamisesta 
Kaynnistys -levylla olevan kayttboppaan kohdasta Using Your 
Drive (Aseman kayttaminen). 

Asiakastuki 

lomega-tuotteiden palvelu- ja tukitietoja on osoitteessa 
www.iomega.com. 



Instalace USB-Cestina 

POZNAMKA: Podrobne informace tykajfefse instalace nebo fesenf 
problemi! najdete v uzivatelske pffrucce na disku CD Start Up. 

■1 Vlozte disk CD Start Up. Pokud se program nespusti automaticky, 
poklepejte na ikonu disku CD Start Up ve slozce Tento pocftac, v 
programu Pruzkumm'k Windows nebo na pracovnf plose systemuMac 
a pak poklepejte na ikonu Start. Po provedenf kontroly systemu 
programem Start Up pfipojte jednotku k pocftaci. 

Windows 98/98SE: CD Start Up automaticky aktualizuje 

ovladace. Na pracovnf plose se zobrazfikona programu Safe Remover 

(Bezpecne odebram'). 

<^ Po zobrazem' vyzvy k instalaci produktu Iomega HDD pfipojte 
^ pnTozeny kabel napajenf do konektoru v zadnf casti jednotky a do 
zasuvky elektrickeho napetf. 

3Vyhledejte kabel USB a pfipojte je do konektoru USB na zadnf strane 
jednotky. Vyhledejte symbol USB. 

Pfipojte druhy konec kabelu k portu USB pocftace. 

POZNAMKA: Jednotka Iomega HDD bude pracovat rychlostf USB 2.0 
pouze v pffpade, ze je pocftac vybaven vestavenym pfipojem'm USB 
2.0 nebo kartou USB 2.0. Jednotka Iomega HDD bude pfi pripojem' 
k portu USB 1.1 pracovat pomaleji. Vzdy pfipojujte kabel USB k pocf- 
taci az po pfipojenf k jednotce. 

C Pokud se jednotka Iomega HDD nezobrazfv okne Tento pocftac, 
Pruzkumm'k Windows nebo na pracovnf plose systemu Mac, vyhledejte 
informace 0 fesenf problemu v uzivatelske pffrucce na disku CD Start Up. 

s Po rozpoznanf jednotky Iomega HDD operaem'm systemem instalujte 
software z disku CD Start Up. Klepnete na kazdou z ikon softwaru 
a vyberte moznost Click to Install (Klepnutfm instalovat). Po 
dokoncenf instalace softwaru vyjmete disk CD. 

UPOZORNENI: Neodpojujte jednotku Iomega HDD behem pfenosu 
dat, aby nedoslo ke ztrate dat. Behem pfenosu dat blika indikator 
aktivity na jednotce. 

Podrobne informace 0 odpojem' jednotky Iomega HDD najdete v 
casti Using Your Drive (Prace s jednotkou) v uzivatelske pffrucce 
na disku CD Start Up. 

Zakaznicka podpora 

Sluzby a podporu tykajfef se produktu Iomega najdete na adrese 
www.iomega.com. 



Instalacja USB-Polski 



UWAGA: Szczegolowe instrukeje instalacyjne i informacje 0 
rozwi^zywaniu problemow zamieszczono w Instrukcji obslugi na 
ptycie Rozpoczecie pracy. 

^ Wloz ptyte; Rozpoczecie pracy. Jezeli nie uruchomi si? automatyczpie 
kliknij dwukrotnie ikon? ptyty Rozpoczecie pracy. w Moj komputer, 
programie Windows Explorer lub na panelu Mac, a nast^pnie 
kliknij ikon? Start. Po sprawdzeniu systemu przez ptytcj 
Rozpoczecie pracy. podlqcz nap^d do komputera. 

Uzytkownicy Windows 98/98SE: Ptyta Rozpoczecie pracy automatycznie 
zaktualizuje sterowniki. Na panelu pojawi si? ikona Safe Remover 
(Bezpieczny usunac). 

Po monicie 0 zainstalowanie Iomega HDD podlqcz zatqezony 
2 zasilacz z tytu nap^du, a nastepnie podlqcz go do gniazda 
zasilania. 

Znajds przewod USB i podcz go do portu USB z tylu napedu. 
J Znajds symbol USB. 
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Podtqcz drugi koniec do portu USB w komputerze. 



AGA: Iomega HDD bedzie dziatac przy pedkosci USB 2.0 tylko 
wtedy, kiedy komputer posiada wbudowane ztacze USB 2.0 lub 
zainstalowanq kart? USB 2.0. Produkt Iomega HDD bedzie dzialac 
wolniej, kiedy bedzie podtaczony do ztqcza USB 1.1. Kabel USB 
nalezy podl^czac do komputera po podtaczeniu do napedu. 

Jezeli produkt Iomega HDD nie jest wyswietlony w katalogu Moj 
r komputer, Windows Explorer lub na panelu Mac, przeczytaj 
informacje diagnostyczne w instrukcji obstugi na plycie 
Rozpoczecie pracy. 

Kiedy produkt Iomega HDD zostanie rozpoznany przez system 
✓ operacyjny, zainstaluj oprogramowanie z ptyty Rozpoczecie pracy. 
0 Kliknij na kazdq ikon? oprogramowania i wybierz polecenie 

Click to Install (Kliknij by zainstalowac) Po zako/czeniu 

instalowania oprogramowania wyjmij ptyt? CD. 

OSTRZEZENIE: Aby zapobiec utracie danych nie nalezy odtaczac 
produktu Iomega HDD w czasie przekazywania danych. Podczas 
przekazywania danych kontrolka dziatania na napedzie miga. 
Zajrzyj do dziatu Using Your Drive (Korzystanie z napedu) 
instrukcji obslugi na ptycie Rozpoczecie pracy. i znajds informacje 0 
odtaczaniu produktu Iomega HDD. 

Wsparcie techniczne 

Informacje 0 ustugach i pomocy technicznej produktu Iomega 
znajduj? sie w witrynie www.iomega.com. 



YcTaHOBKa USB-PyccKMM 

nPHMEHAHME. Bonee noflpo6Hbie MHCTpyKLtnn no ycraHOBKe nnn 
CBeAeHMfq no noncKy n ycTpaHeHMio HencnpaBHOCTeii cm. b 
pyKOBOflCTBe noxib30BaTenfl Ha KOMnaKT-AnCKe Start Up (Hanano 
pa6o™). 

A BcTaBbTe KOMnaKT-flncK Hanano pa6o™. Ecnw oh He 
3anycTMTCH aBTOMaTunecKM, flBa>Kflbi Ha>KMMTe Ha 3Han0K 
KOMnaKT AMCKa Hanano pa6o™ b OKHe Moii KOMnbK>Tep, b 
npoBOAHMKe Windows mjih Ha pa6oneM CTone Mac, 3aTeM flBaxabi 
HaxMUTe Ha 3HanoK Start (ITycK). riocne Toro, KaK nporpaMMa Ha 
KOMnaKT-flncKe Hanano pa6oTbi npoBepHT cucTeMy, 
noflKnioHHTe auckoboa k KOMnbioTepy. 

fl/in norib30BaTe/ieH Windows 98/98SE: KoMnaKT-AMCK Hanano pa6oTbi 
aBTOMaTHHecKH o6hobht ApatiBepbi. Ha pa6oneM CTone nonBHTCH 
3HanoK Safe Remover (nporpaMMa 6e3onacHoro yAaneHHH). 

KorAa noHBMTcn 3anpoc Ha ycTaHOBKy >KecTKoro AMCKa Iomega HDD, 
2 noAKJiioHHTe HMeromHMcn Ka6e/ib nMTaHMn k pa3"beMy Ha 3aflHeti 
naHenii A^CKOBOAa, a 3aTeM bkjiiohmtg era b 3neKTpopo3eTKy. 

3Bo3bMHTe KaSe/ib USB n noAKniOHMTe era k pa3teMy USB Ha 3aAHeM 
naHeriw AUCKOBOAa. HaiiAUTe o6o3HaneHne USB. 

/| noAKnKJHMTe APyrOM KOHeu Ka6enn k nopTy USB Ha KOMnbKrrepe. 

nPMMEHAHME. XecTKwti ahck Iomega HDD pa6oTaeT Ha CKopoc™ USB 
2.0 TonbKO b tom c/iynae, ecnM Ha KOMnbioTepe HMeeTcn BCTpoeHHbiM 
pa3"beM USB 2.0 wnw ycTaHOBjieHa nnaTa USB 2.0. XecTKMti aick 
Iomega HDD 6yAeT padoTaTb MeAneHHee b cnynae noAK/iiOHeHMa k 
pa3"beMy USB 1.1. Ka6enb USB cneAyeT noAKmonaTb k KOMnbioTepy 
nocAe noAKnroHeHMa flMCKOBOfla. 

C Ecam >KecTKMM a^ck Iomega HDD He OTo6pa>KaeTCfl b OKHe Mom 
KOMnbiOTep, npoBOAHMKe Windows ham Ha paSoneM crone Mac, 
o6paTHTecb k CBeAeHMHM no ycTpaHeHHK) HencnpaBHOCTeti b 
pyKOBOACTBe noAb30BaTerirH Ha KOMnaKT-AUCKe HanaAO pa60Tbi. 

KorAa onepaunoHHan CMCTeMa pacno3HaeT xecTKHti amck Iomega HDD, 
q ycTaHOBMTe nporpaMMHoe o6ecneHeHne c KOMnaKT-AUCKa 

HanaAO pa6oTbi . HaxMUTe Ha Ka>KAbiti M3 3HaHK0B nporpaMMHoro 
o6ecneHeHna n Bbi6epnTe Click to Install (Ha>KMMTe AAn ycraHOBKu). 
rioc/ie 3aBepujeHMH ycTaHOBKw nporpaMMHoro oBecneneHMH 

M3BAeKMTe KOMnaKT- AUCK. 

BHMMAHME! Bo M36e>KaHwe noTepn AaHHbix He OTKAHDHaiiTe 
>KecTKMM a^ck Iomega HDD bo BpeMH nepeAann AaHHbix Bo BpeMH 
nepeAanw AaHHbix Ha AuCKOBOAe MwraeT MHA^KaTop o6paiAeHnn. 
rioApo6Hbie CBefleHHH 06 OTKAKDHeHMM >KeCTKoro AMCKa Iomega HDD cm. b 
pa3Aene Using Your Drive (HcnoAb30BaHne AUCKOBOAa) 
pyKOBOACTBa noAb30BaTeniq Ha KOMnaKT-AUCKe HanaAO pa6oTbi. 



TexHiinecKan noAAepwKa 

flnn noAyneHun o6cAy>KHBaHiin m noAAep>KKH OTHOCMTenbHO 
ycTpoiicTBa Iomega noceTUTe Be6-y3en www.iomega.com 
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Models may vary 
Les modeles peuvent varier 
Modelle konnen unterschiedlich sein 
I modelli sono suscettibili di variazioni 
Los modelos pueden variar 
Os modelos podem variar 
Modellen kunnen verschillen 
Modellerna kan variera 
Mallit saattavat vaihdella 
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FireWire Installation-English 

NOTE: For detailed installation instructions or troubleshooting 
information, see the User's Manual on the Start Up CD. 

a Insert the Start Up CD. If it does not start automatically, 
double click the Start Up CD icon in My Computer, Windows 
Explorer or on the Mac® desktop, then double click the Start 
icon. Connect the drive to the computer after the Start Up CD 
has checked your system. 

Windows 8 98/98SE Users: The Start Up CD will automatically 
update the drivers. 

2 When prompted to install your Iomega® HDD, connect the 
included power supply to the back of the drive, then connect 
it to a power outlet. See the User's Manual for information 
about Iomega HDD models that do not require a power 
supply. 

o Identify the FireWire cable and connect it to either FireWire 
connection on the back of the drive. Look for the FireWire 
symbol. 

1^ Connect the other end to a FireWire port on your computer. 

c If the Iomega HDD does not appear in My Computer, Windows 
Explorer or on the Mac Desktop, see the troubleshooting 
information in the User's Manual on the Start Up CD. 

C. After the Iomega HDD is recognized by the operating system, 
install the software from the Start Up CD. Click each of the 
software icons and select Click To Install. Remove the CD 
when you finish installing the software. 

CAUTION: To prevent data loss, do not disconnect the Iomega HDD 
during data transfer. The activity light on the drive flashes when 
it is transferring data. 

Refer to the Using Your Drive section of the User's Manual on the 
Start Up CD for detailed information on disconnecting the Iomega 
HDD. 

Customer Support 

For service & support for your Iomega product, visit us at 
www.iomega.com. 



FireWire Installation-Fran^ais 

REMARQUE : Pour obtenir des instructions d'installation ou des 
informations de depannage detaillees, reportez-vous au Guide de 
I'utilisateur sur le Start Up CD (CD de mise en route). 

* Inserez le CD de mise en route. S'il ne demarre pas automa- 
tiquement, cliquez deux fois sur I'icone du CD de mise en 
route dans le Poste de travail, I'Explorateur Windows ou sur le 
bureau Mac, puis sur I'icone Demarrer. Connectez le lecteur a 
I'ordinateur une fois que de CD de mise en route a termine la 
verification de votre systeme. 

Utilisateurs de Windows 98/98DE : Le CD de mise en route met 
automatiquement les pilotes a jour. 

*y Lorsque vous etes invite a installer le lecteur Iomega HDD, 
^ reliez I'alimentation fournie a Parriere du lecteur, puis con- 
nectez-la a une prise secteur. Consultez le Guide de I'utilisa- 
teur pour obtenir des informations sur les modeles de lecteurs 
Iomega HDD qui ne necessitent aucune alimentation. 

O Identifiez le cable FireWire et connectez-le au connecteur 
J FireWire situe a I'arriere du lecteur. Recherchez le symbole 
FireWire. 

a Connectez I'autre extremite au port FireWire de votre ordina- 
teur. 

5 Si le lecteur Iomega HDD n'apparaTt pas dans le Poste de tra- 
vail, I'Explorateur Windows ou sur le bureau Mac, reportez- 
vous aux informations de depannage dans le Guide de I'utilisa- 
teur sur le CD de mise en route. 

6 Une fois que le lecteur Iomega HDD est reconnu par le systeme 
d'exploitation, installez le logiciels a partir de CD de mise en 
route. Cliquez sur les icones des logiciels, puis selectionnez 
Cliquez pour proceder a ['installation. Retirez le CD lorsque vous 
avez termine ['installation du logiciel. 

ATTENTION : Pour eviter les risques de perte de donnees, ne 
deconnectez pas le lecteur Iomega HDD lors du transfert de don- 
nees. Le voyant d'activite du lecteur clignote pendant le transfert 
de donnees. 

Reportez-vous a la section Utilisation de votre lecteur du Guide de 
I'utilisateur sur le CD de mise en route pour obtenir des informa- 
tions detaillees sur la deconnexion du lecteur Iomega HDD. 

Assistance clientele 

Pour obtenir un service et une assistance concernant votre produit 
Iomega, consultez notre site Web a I'adresse suivante : 
www.iomega.com. 



FireWire Installation-Deutsch 

HINWEIS: Detaillierte Installationsanweisungen und Informationen zur 
Fehlerbehebungfinden Sie im Benutzerhandbuch aufder Start Up CD 
(Start-CD). 

ILegen Sie die Start-CD ins Laufwerk ein. Sollte das Programm 
nicht automatisch starten, klicken Sie auf das Symbol Start-CD 
im Windows Explorer, im Bereich Arbeitsplatz oder auf dem 
Mac-Desktop und klicken Sie anschliefiend auf Start. Schlie(5en 
Sie das Laufwerk an den Computer an, nachdem die Start-CD 
Ihr System untersucht hat. 

Windows 98/98SE-Benutzer: Die Start-CD aktualisiert die Treiber 
automatisch. 

«j Wenn Sie dazu aufgefordert werden, das Iomega HDD-Laufwerk 
^ zu installieren, schliefien Sie das mitgelieferte Stromkabel an 
die Ruckseite des Laufwerks an und verbinden Sie es 
anschliefiend mit einer Steckdose. Konsultieren Sie das 
Benutzerhandbuch, urn Informationen zu Iomega HDD- 
Laufwerkmodellen zu erhalten, die keine externe 
Stromversorgung benotigen. 

3Wahlen Sie das richtige FireWire-Kabel aus und schliefien Sie es 
an einen FireWire-Anschluss aufder Ruckseite des Laufwerks 
an. Beachten Sie das FireWire-Symbol. 

r, Schliefien Sie das andere Ende an einen FireWire-Anschluss 
™ Ihres Computers an. 

_ Sollte das Iomega HDD-Laufwerk nicht im Bereich Arbeitsplatz, 
J im Windows Explorer oder auf dem Mac-Desktop angezeigt wer- 
den, konsultieren Sie die Fehlerbehebung im 
Benutzerhandbuch auf der Start-CD. 

s Nachdem das Iomega HDD-Laufwerk von dem Betriebssysteme 
** identifiziert wurde, installieren Sie die Software von der Start- 
CD. Klicken Sie auf jedes der angezeigten Software-Symbole 
und anschliefiend auf Zum Installieren klicken. Entfernen Sie die 
CD, nachdem die Installation der Software beendet wurde. 

VORSICHT: Urn Datenverlust zu vermeiden, trennen Sie das Iomega 
HDD-Laufwerk wahrend der Dateniibertragung auf keinen Fall vom 
Computer ab. Das grtine Licht am Gerat blinkt, wenn Daten iiber- 
tragen werden. 

Konsultieren Sie den Bereich Verwenden des Laufwerks im 

Benutzerhandbuch oder auf Ihrer Start-CD, urn genaue Hinweise 
zum Trennen das Iomega HDD-Laufwerks zu erhalten. 

Kundenunterstiitzung 

Alle Informationen zu Kundendienstleistungen und Unterstiitzung 
finden Sie unterwww.iomega.com. 



Instalacion de FireWlre-Espanol 
para Latinoamerica 

NOTA: Para ver instrucciones detalladas u obtener informacion 
sobre solucion de problemas, consulte el Manual del usuario 
incluido en el Start Up CD (CD de inicio). 

m Inserte el CD de inicio. Si no se inicia automaticamente, 
haga doble die en el icono CD de inicio en Mi PC, el Explorador 
de Windows 0 en el Escritorio de Mac; a continuacion, haga 
doble clic en el icono Inicio. Una vez que el CD de inicio haya 
verificado su sistema, conecte la unidad a la computadora. 

Usuarios de Windows 98/98SE: El CD de inicio actualizara los con- 
troladores automaticamente. 

'y Cuando se le indique instalar el Iomega HDD , conecte la 
fuente de alimentacion que se incluye en la parte posterior de 
la unidad y, a continuacion, insertela en el tomacorriente. 
Para obtener informacion acerca de los modelos de Iomega 
HDD que no requieren fuente de alimentacion, consulte el 
Manual del usuario. 

o Identifique el cable de FireWire y insertelo en el puerto 
FireWire en la parte posterior de la unidad de disco. Busque 
el sfmbolo de FireWire. 

a Conecte el otro extremo a un puerto FireWire en su computado- 



5 Si el Iomega HDD no aparece en Mi PC, el Explorador de 
Windows 0 en el Escritorio de Mac, consulte la informacion de 
solucion de problemas en el Manual del usuario del CD de ini- 
cio. 

s Despues de que el sistema operativo reconozca el Iomega 
** HDD, instate el software del CD de inicio. Haga clic en cada 
uno de los iconos de software y seleccione Haga clic para 
instalar. Retire el CD cuando termine de instalar el software. 

ADVERTENCIA: Para evitar la perdida de datos, no desconecte el 
Iomega HDD durante la transferencia de informacion. La luz de 
actividad de la unidad se enciende de manera intermitente 
durante la transferencia de datos. 

Para obtener informacion sobre el procedimiento para desconec- 
tar el Iomega HDD, consulte la seccion Uso de su unidad de disco 
en el Manual del usuario del CD de inicio. 

Asistencia tecnica al cliente 

Para obtener servicio y asistencia tecnica para su producto 
Iomega, visftenos en la direccion www.iomega.com. 



Instalacao de FireWire-Portllgues do Brasil FireWire Q)\Wfa - ISIS 



NOTA: Para obter detalhes sobre instrucoes de instalacao ou 
informacoes sobre solucao de problemas, consulte 0 Manual do 
usuario no Start Up CD (CD de inicializacao). 

* Insira o CD de inicializacao. Se ele nao inicializar automatica- 
mente, clique duas vezes no fcone do CD de inicializacao em 
Meu computador, no Windows Explorer ou na mesa do Mac e, 
em seguida, no fcone Iniciar. Conecte a unidade ao computa- 
dor apos 0 CD de inicializacao verificar seu sistema. 

Usuarios do Windows 98/98SE: 0 CD de inicializacao atualizara os 
drivers automaticamente. 

^ Quando a instalacao do Iomega HDD for solicitada, conecte a 
fonte de alimentacao fornecida a parte traseira da unidade e, 
em seguida, conecte-a a uma tomada eletrica. Consulte 0 
Manual do usuario para obter informacoes sobre os modelos 
do Iomega HDD que nao necessitam de fonte de alimentacao. 

o Identifique o cabo FireWire e ligue-o em uma das conexoes 
FireWire na parte traseira da unidade. Procure 0 sfmbolo 
FireWire. 

/, Conecte a outra extremidade a uma porta FireWire em seu 
" computador. 

5Se o Iomega HDD nao aparecer no Meu computador, Windows 
Explorer ou na mesa do Mac, consulte as informacSes de 
solucao de problemas no Manual do usuario do CD de inicial- 
izacao. 

6Assim que 0 Iomega HDD for reconhecido pelo sistema opera- 
cional, instale o software a partir do CD de inicializacao. 
Clique em cada urn dos Icones de software e selecione Clique 
para instalar. Remova 0 CD ao concluir a instalacao do soft- 
ware. 

CUIDADO: A fim de evitar a perda de dados, nao desconecte a 
unidade durante transferencias de dados. A luz de atividade 
verde da unidade permanecera piscando enquanto houver trans- 
ferencia de dados. 

Consulte a secao Utilizacao da sua unidade do Manual do usuario 
no CD de inicializacao para obter informacoes detalhadas sobre 
como desconectar 0 Iomega HDD. 

Suporte ao cliente 

A fim de obter servicos e suporte para seu produto Iomega, visite 
o nosso site www.iomega.com. 
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Installazione FireWire-ltaliano 

NOTA: per ottenere istruzioni di installazione dettagliate 0 infor- 
mazioni sulla risoluzione dei problemi, fare riferimento al 
Manuale dell'utente sul Start Up CD (CD Awio). 

m Inserire il CD Awio. Se non si avvia automaticamente, pro- 
cedere come segue:fare doppio clic sull'icona del CD Awio in 
Risorse del computer, Esplora risorse 0 sulla scrivania Mac, 
quindi fare doppio clic sull'icona Start. Collegare I'unita al 
computer al termine del controllo del sistema effettuato dal 
CD Awio. 

Utenti di Windows 98/98SE: II CD Awio aggiornera automatica- 
mente i driver. 

*y Quando viene richiesto di installare Iomega HDD, collegare 
^ I'alimentatore in dotazione al retro dell'unita, quindi collegar- 
lo a una presa di corrente. Per informazioni sui modelli 
Iomega HDD che non richiedono 1'utilizzo di un alimentatore, 
fare riferimento al Manuale dell'utente. 

o Identificare il cavo FireWire e collegarlo a una delle connes- 
sioni FireWire sul retro dell'unita. Cercare it simbolo FireWire. 

A Collegare I'estremita opposta a una porta FireWire sul com- 
puter. 

c Se I'unita Iomega HDD non e presente in Risorse del comput- 
er, Esplora risorse 0 sulla scrivania Mac, fare riferimento alle 
informazioni per la risoluzione dei problemi disponibili sul 
Manuale dell'utente sul CD Awio. 

£ Quando I'unita Iomega HDD sara stata riconosciuta dal sis- 
tema operativo, installare il software dal CD Awio. Fare clic 
sulle singole icone del software e selezionare Fare clic per 
installare. Al termine dell'installazione del software, rimuo- 
vere il CD. 

ATTENZIONE: per evitare che si verifichino perdite di dati, non 
scollegare I'unita Iomega HDD durante il trasferimento delle 
informazioni. II LED di attivita lampeggia per segnalare che e in 
corso il trasferimento di dati. 

Fare riferimento alia sezione Uso dell'unita nel Manuale dell'u- 
tente sul CD Awio per informazioni dettagliate sulla disconnes- 
sione di Iomega HDD. 

Supporto clienti 

Per ottenere assistenza e supporto per il proprio prodotto 
Iomega, visitare il sito Web all'indirizzo www.iomega.com. 



Instalacion de FireWire -Espafiol 
para Europa 

NOTA: Para obtener informacion sobre soluciones de problemas o 
instrucciones de instalacion, consulte el Manual del usuario en el 
Start Up CD (CD de instalacion). 

m Introduzca el CD de instalacion. Si la instalacion no se inicia 
^ automaticamente, haga doble clic en el icono del CD de insta- 
lacion en Mi PC, Windows Explorer o en el escritorio de Mac y, 
a continuacion, haga doble clic en el icono Iniciar (Start). 
Conecte la unidad al ordenador despues de que el CD de 
instalacion haya comprobado el sistema. 

Usuarios de Windows 98/98SE: El CD de instalacion actualizara los 
controladores automaticamente. 

*y Cuando se le pida instalar la unidad de disco duro Iomega 
^ HDD, conecte el cable de alimentacion a la parte posterior de 
la unidad y, a continuacion, conecte dicho cable a la toma 
electrica. Consulte el Manual del usuario si desea recibir mas 
informacion sobre los modelos de unidades de disco duro 
Iomega HDD que no requieren alimentacion. 

^ Identifique el cable FireWire y conectelo a la conexion 
^ FireWire en la parte posterior de la unidad. Busque el sfmbolo 
FireWire. 

4 Conecte el otro extremo a un puerto FireWire del ordenador. 

5 Si la unidad de disco duro Iomega HDD no aparece en Mi PC, 
Windows Explorer 0 en el escritorio de Mac, consulte la infor- 
macion sobre solucion de problemas en el Manual del usuario 
en el CD de instalacion. 

/? Despues de que el sistema operativo reconozca la unidad de 
0 disco duro Iomega HDD, instale el software desde el CD de 
instalacion. Haga clic en cada icono de software y seleccione 
Hacerclic para instalar. Extraiga el CD cuando haya finalizado 
de instalar el software. 

PRECAUCION: Si desea evitar la perdida de datos, no desconecte 
la unidad de disco duro Iomega HDD durante la transferencia de 
datos. La luz de actividad de la unidad parpadea cuando se 
estan transfiriendo datos. 

Consulte la seccion Uso de la unidad del Manual del usuario inclu- 
ido en el CD de instalacion si desea obtener informacion detalla- 
da sobre la desconexion de la unidad de disco duro Iomega HDD. 

Asistencia al cliente 

Si desea recibir asistencia y contratar servicios para sus produc- 
tos de Iomega, visite nuestra pagina www.iomega.com. 



EYKaTdoTaon FireWire- EAAr)VIKCI 

ZHMEIOIH: V\a AsnTO^EpEiq nAripocpopisc; £YKaTaoTaar|e, r| 
nAr|po<popisq y la T iv avTi|i£Tconior| npo(BAr||idTa)v, avaxpe^TE 
oto £YX£ipi5io xprioTie. (User's Manual) oto CD Start Up. 

1Tono6ETiiaTS to CD Start Up. Edv 6sv ^SKivfiaei aui6|jaTa, 
kqvts 5inA6 kAik oto eikoviSio tou CD Start Up oto (pdKsAo 
O YnoAoyiOTriq p.ou (My Computer), orriv E^spsuvnan, tidv 
Windows (Windows Explorer) r| oto ypafeio tou Mac kcii kovte 
5in\d kAik oto eikov'i5io Start. 'Otov to CD Start Up sAey^ei to 
aucrrn,u.d aaq, ouvSeots to Sioko otov unoAoyioTri. 

XpnoTeq tcov Windows 98/98SE: To CD Start Up 9a Kdvsi 
auTdu.aTri evripspooon, tcov npoYpau.u.dT<ov oSriYnoT!- 

2'0tciv oaq cj|Tr|8ei va SYKCiTaaTiiasTS to Iomega HDD, cuvSsote 
to Tpo<po5oTiKo nou ouvoSeuei to 5'ioko oto nioco uxpoq TOU KOI 
OTn auvEXEia oe u.ia npica riAsKTpiKOu. Ra nAripocpopiEC, oxetiko 
u.e povTEAa Iomega HDD nou 5ev anaiTOuv Tpo<po5oaia u.£ 
peuu.a, avaTpe^TE oro EYX£ipi5io xpiioriq (User's Manual). 

3EvTonioT£ to KaAcbSio FireWire Kai auvSsors to as onoiaSiinoTE 
unoSoxn FireWire oto niaco laspoq tou 5'iokou. AvatYiTiiaTS to 
aup|3oAo FireWire. 

4Iuv5eote to dAAo dKpo as u.ia unoSoxr] FireWire otov 
unoAoYLOTr]. 

5Av to Iomega HDD 5ev E^cpavioTei oto tpdKEAo O YnoAoYiaTriq 
|aou (My Computer), orr|v E^Epsuvrian, tcov Windows (Windows 
Explorer) f\ oto YPO^PEio tou Mac, avaTpE^TE OTiq o5nYiEq 
avTLu.£Tcbmor|c; npofjAnpaTtov oto £YX£ipi5io xp'ioi'? (User's 
Manual) oto CD Start Up. 

6Acpou to Iomega HDD avaYvcopioTsi and to Aeitoupyiko ouaTppa. 
EYKaTaaTiioTE to Aoyiohiko and to CD Start Up. Kovte kAik oe 
Kd0£ Eva and Ta siKovioia AoYiapiKou Kai EmAs^TE to kouuxi'i 
Click To Install (Kovte kAik yia syKaTdoTaor]). AcpaipEOTE to CD 
OTav teAeicooete Trjv EyKaTdoTaari tou Aoyloutkou. 

flPOIOXH: Tia va |ar| v xaaETS 5e5o^evo, laqv anoauvdEETE to 
Iomega HDD koto ti-| 5idpKEia pETacpopdq 5e5o|jevcov. H cpcoTEivr] 
EvSEi^n. 5paarrip[dTr|Taq ava(3oa(Br|VEi otov yivETai pETacpopd 
5e5ou.£viov. 

Tia AsnTopEpsiq nAppotpopiEC; yia Triv anoauvdEori tou Iomega 
HDD, avaTps^TE orn,v evottito Using Your Drive (Xpf|OT| tou 
5'iokou oaq) oro SYX£'pi5'° XPHori 1 ; (User's Manual) oro CD Start Up. 

YnooTiipi^n nsAarav 

Tia aEppiq Kai unoorripi^ri yia to npo'idv Tn.q Iomega, EntOKEcpTEiTE 
Mac, arr| 5i£u6uvari www.iomega.com. 



FireWire Installation-Portugues 
do Portugal 

NOTA: Para obter instrucoes de instalacao detalhadas ou infor- 
macoes sobre resolucao de problemas, consulte o Manual do 
utilizador do Start Up CD (CD Inicializacao). 

4 Introduza o CD Inicializacao. Se nao se iniciar automatica- 
mente, faca duplo clique no fcone CD Inicializacao em Meu 
Computador, no Explorador do Windows ou no desktop do 
Mac e depois faca duplo clique no fcone Start (Iniciar). Ligue 
a usuario ao computador depois do CD Inicializacao verificar 
o sistema. 

Utilizadores do Windows 98/98SE: 0 CD Inicializacao actualiza os 
controladores automaticamente. 

— Quando aparecer uma mensagem para instalar a Iomega 
^ HDD, ligue a fonte de alimentacao inclufda na parte de tras 
da unidade e depois ligue-a a uma tomada. Consulte 0 
Manual do utilizador para obter informacoes sobre os mode- 
los Iomega HDD que nao necessitam de fonte de alimen- 
tacao. 

o Identifique o cabo FireWire e ligue-o a ligacao FireWire na 
J parte de tras da unidade. Procure 0 sfmbolo FireWire. 

4 Ligue a outra extremidade a uma porta FireWire no computa- 
dor. 

f Se a Iomega HDD nao aparecer em Meu Computador, o 
' Explorador do Windows ou no desktop do Mac, consulte as 
informacoes de resolucao de problemas no Manual do uti- 
lizador no CD Inicializacao. 

s Depois da Iomega HDD ser reconhecida pelo sistema operati- 
** vo, instale o software a partir do CD Inicializacao. Clique em 
cada urn dos fcones de software e seleccione Clique para 
instalar. Quando a instalacao do software estiver conclufda, 
retire 0 CD. 

ATENCAO: Para evitar perda de dados, nao desligue a Iomega 
HDD durante a transferencia de dados. Durante a transferencia 
de dados, a luz de actividade na unidade comeca a piscar. 
Consulte a seccao Utilizar a unidade do Manual do utilizador no 
CD Inicializacao para obter informacoes detalhadas sobre como 
desligar a Iomega HDD. 

Suporte ao cliente 

Para obter informacoes de assistencia e suporte sobre o produ- 
to, visite-nos atraves do site www.iomega.com. 



FireWire-installatie-Nederlands 

OPMERKING: Raadpleeg de Gebruikershandleiding op de cd Start 
Up (cd Opstarten) voor uitgebreide installatie-instructies of infor- 
matie over het oplossen van problemen. 

* Plaats de cd Opstarten in de CD-ROM-drive. Als de cd niet 
" automatisch start, dubbelklikt u op het pictogram cd 

Opstarten in Deze Computer, of in Windows Verkenner of op 
het Mac-bureaublad en dubbelklikt u daarna op het pic- 
togram Start. Nadat de cd Opstarten uw systeem heeft gecon- 
troleerd, sluit u de drive op de computer aan. 

Windows 98/98SE-gebruikers: De cd Opstarten zal de stuurpro- 
gramma's automatisch bijwerken. 

_ Wanneer u wordt gevraagd om de Iomega HDD te installeren, 
^ sluit u het ene uiteinde van de meegeleverde voeding aan op 
de achterkant van de drive en het andere uiteinde op een 
stopcontact. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer 
informatie over de Iomega HDD-modellen waarvoor geen 
voeding is vereist. 

<3 Neem de FireWire-kabel en sluit die aan op de FireWire-con- 
nector op de achterkant van de drive. Die connector herkent u 
aan het FireWire-symbool. 

A Sluit het andere uiteinde aan op een FireWire-poort van de 
computer. 

r Als de Iomega HDD niet in Deze computer, in Windows 
Verkenner of op het Mac-bureaublad verschijnt, raadpleegt u 
de sectie over probleemoplossingen in de 
Gebruikershandleiding op de CD Opstarten. 

* Nadat het besturingssysteem de Iomega HDD heeft herkend, 
installeert u de software vanaf de cd Opstarten. Klik op elk 
van de softwarepictogrammen en selecteer Click to Install 
(Klikken om te installeren). Verwijder de cd nadat de installatie 
van de software isvoltooid. 

WAARSCHUWING! Koppel de Iomega HDD nooit los tijdens een 
gegevensoverdracht. Zo vermijdt u dat er gegevens verloren 
gaan. Het statuslampje op de drive knippert wanneer er 
gegevens worden verzonden. 

Raadpleeg de sectie Using Your Drive (De drive gebruiken) in de 
Gebruikershandleiding op de cd Start Up voor uitgebreide infor- 
matie over het loskoppelen van de Iomega HDD. 

Klantenondersteuning 

Voor service en ondersteuning van uw Iomega-product kunt u 
terecht op onze website www.iomega.com. 



FireWire-installation-Svenska 

Obs! For utforliga installationsanvisningar eller information om 
felsbkning, se anvandarhandboken pa Start Up CD (installations- 
CD:n). 

^ Satt i instaUations-CD:n. Om installationsprogrammet inte 
startar automatiskt dubbelklickar du pa ikonen installations- 
CD:n i Den har datorn, utforskaren, eller, om du har en Mac, 
pa skrivbordet, sedan dubbelklickar du pa ikonen Start. 
Anslut enheten till datorn efter att installationsprogrammet 
har analyserat ditt system. 

Windows 98/98SE-anvandare: Installationsprogrammet kommer 
automatiskt att uppdatera drivrutinerna. 

2 Nar du blir ombedd att koppla in din Iomega HDD-enhet, 
anslut den bifogade natsladden till baksidan av enheten och 
satt sedan i kontakten i ett stromuttag. Se anvandarhandbo- 
ken for information om Iomega HDD-modeller som inte 
behover separat stromfbrsorjning. 

o Lokalisera FireWire-kabeln och anslut den till uttaget pa bak- 
^ sidan av enheten. Leta efter FireWire-symbolen. 

4 Anslut den andra anden till en FireWire-port i din dator. 

5 0m Iomega HDD-enheten inte visas i Den har datorn, 
utforskaren, eller pa skrivbordet (om du har en Mac), ga till 
felsokningsavsnittet i anvandarhandboken pa din installa- 
tions-CD:n. 

/f Nar operativsystemet kan lasa din lomega-enhet, installerar 
du programvaran fran installations-CD:n. Klicka pa var och en 
av programvaruikonerna och valj Click to Install (Klicka for att 
installera). Ta ut CD-skivan ur CD-lasaren nar du ar klar med 
installationen. 

VARNING! Koppla inte ur din Iomega HDD-enhet under dataover- 
foring om du vill undvika att forlora information. 
Aktivitetslampan pa enheten blinkar nar databverforing pagar. 
For utfbrligare instruktioner gallande urkoppling av enheten, se 
avsnittet Using Your Drive (anvanda enheten) pa installations- 
CD^. 

Kundsupport 

Om du behover support eller service, besbk oss pa 
www.iomega.com. 



FireWire-installation-Dansk 

BEM/ERK! Detaljerede oplysninger om installation og fejlfinding 
findes i brugervejledningen pa Start Up CD (Opstarts-cd'en). 

m Indsast Opstarts-cd'en. Hvis den ikke starter automatisk, 
skal du dobbeltklikke pa ikonet for Opstarts-cd'en i Denne 
computer, Windows Stifinder eller pa Mac-skrivebordet og 
derefter klikke pa ikonet Start. Slut drevet til computeren, nar 
Opstarts-cd'en har kontrolleret systemet. 

Windows 98/98SE-brugere: Opstarts-cd'en opdaterer automatisk 
driverne. 

*% Nar du bliver bedt om at installere Iomega HDD, skal du slutte 
^ den medf0lgende netledning til bagsiden af drevet og til 
stikkontakten i vaeggen. I brugervejledningen finder du 
oplysninger om de Iomega HDD, der ikke kraever 
str0mforsyning. 

O Find FireWire-kablet, og slut det til et af FireWire-stikkene pa 
bagsiden af drevet. Se efter FireWire-symbolet. 

j. Slut den anden ende af kablet til en FireWire-port pa comput- 



C Hvis Iomega HDD ikke vises i Denne computer, Windows 
Stifinder eller pa Mac-skrivebordet, skal du laese 
oplysningerne om fejlfinding i brugervejledningen pa Opstarts- 
cd'en. 

Nar operativsystemet har registreret Iomega HDD, skal du 
installere softwaren fra Opstarts-cd'en. Klik pa alle soft- 
wareikonerne, ogvaalg Click To Install. Nar du er faerdig med at 
installere softwaren, skal du tage cd'en ud. 

ADVARSEL! Du skal ikke frakoble Iomega HDD under dataover- 
f0rsel, hvis du vil undga tab af data. Aktivitetsindikatoren pa 
drevet blinker, nar der overfores data. 

Se afsnittet Using Your Drive i brugervejledningen pa Opstarts- 
cd'en for at fa detaljerede oplysninger om frakobling af Iomega 
HDD. 

Kundesupport 

Bes0gwww.iomega.com for at fa oplysninger om service og sup- 
port til dit lomega-produket. 



FireWire-installering-Norsk 

MERK: Du finner en detaljert installeringsveiledning og infor- 
masjon om problemlosing i brukerhandboken pa CDen Start Up 
(oppstart). 

m Sett inn CDen oppstart. Hvis den ikke starter automatisk, 
1 dobbeltklikker du pa CD-ikonet oppstart i Min datamaskin, 
Windows Utforsker eller pa Mac-skrivebordet, og dobbeltk- 
likker deretter pa Start-ikonet. Koble stasjonen til datamaski- 
nen etter at CDen oppstart har kontrollert systemet. 

Windows 98/98SE-brukere: CDen oppstart vil automatisk opp- 
datere driverne. 

*j Nar du blir bedt om a installere Iomega HDD, kobler du den 
medf0lgende stwmforsyningen til pa baksiden av stasjonen, 
og kobler den deretter til en stikkontakt. Se brukerhandboken 
for informasjon om Iomega HDD-modeller som ikke krever 
noen stremforsyning. 

•3 Finn frem FireWire-kabelen og koble den til en av FireWire- 
kontaktene pa baksiden av stasjonen. Se etter FireWire-sym- 
bolet. 

4 Koble den andre enden til FireWire-porten pa datamaskinen. 

jr Hvis Iomega HDD ikke vises i Min datamaskin, Windows 
^ Utforsker eller pa Mac-skrivebordet, se informasjonen om 
probleml0sing i brukerhandboken pa CDen oppstart. 

£ Nar Iomega HDD er oppdaget av operativsystemet, installerer 
du programvaren pa CDen oppstart. Klikk pa hvert av pro- 
gramvareikonene og velg Click To Install. Ta ut CDen nar du er 
ferdig med a installere programvaren. 

FORSIKTIG: For a unnga tap av data ma du ikke koble fra Iomega 
HDD under overf0ring av data. Aktivitetslampen blinker nar 
stasjonen overf0rer data. 

Sla opp avsnittet Using Your Drive i brukerhandboken pa CDen 
oppstart for a fa detaljert informasjon om frakobling av Iomega 
HDD. 

Kundestdtte 

Kontakt oss pa adressen www.iomega.com angaende service og 
st0tte for lomega-produktet. 



FireWire-asennus-Suomi 

HUOMAUTUS: Yksityiskohtaiset asennus- ja vianmaaritysohjeet 
ovat Start Up (Kaynnistys) -levylla olevassa kayttboppaassa. 

m Pane Kaynnistys -levy CD-asemaan. Jos asennusohjelma ei 
kaynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta Oma tietokone- 
tai Resurssienhallinta-ikkunassa olevaa Kaynnistys -levyn 
kuvaketta tai kaksoisnapsauta Mac-tybpbydalla olevaa Start 
(Kaynnista) -kuvaketta. Kytke asema tietokoneeseen, kun 
Kaynnistys -asennusohjelma on tarkastanut jarjestelman. 

Windows 98/8SE -kayttajat: Kaynnistys -asennusohjelma paivittaa 
ohjaimet automaattisesti. 

Kun ohjelma kehottaa asentamaan Iomega HDD -kiintolevyn, 
^ kytke laitteen mukana toimitettu virtalahde ensin aseman 
takaosaan ja sitten pistorasiaan. Katso kayttboppaasta tiedot 
Iomega HDD -malleista, jotka eivat tarvitse erillista vir- 
talahdetta. 

_ Etsi FireWire-kaapeli tarvikkeiden joukosta ja kytke se ase- 
J man takaosassa olevaan FireWire-liitantaan. Tunnistat liitan- 
nan FireWire-symbolista. 

4 Kytke kaapelin toinen paa tietokoneen FireWire-porttiin. 

5 Jos Iomega HDD -asema ei nay Oma tietokone- tai 
Resurssienhallinta-ikkunassa tai Macintosh-tietokoneen 
tybpbydalla, katso ohjeita Kaynnistys -levylla olevan kayt- 
tboppaan vianmaaritystiedoista. 

s Asenna Kaynnistys -levylla oleva ohjelmisto, kun kayttbjar- 
** jestelma on tunnistanut Iomega HDD -kiintolevyn. Napsauta 
jokaista ohjelmakuvaketta vuorollaan ja valitse Click to Install 
(Asenna napsauttamalla tata). Kun olet asentanut ohjelmistot, 
poista levy CD-asemasta. 

VAROITUS: Ala irrota Iomega HDD -kiintolevya tiedonsiirron 
aikana. Tiedot voivat havita. Asemassa vilkkuu ilmaisinvalo, kun 
asema siirtaa tietoa. 

Voit katsoa tarkat tiedot Iomega HDD -kiintolevyn irrottamisesta 
Kaynnistys -levylla olevan kayttboppaan kohdasta Using Your 
Drive (Aseman kayttaminen). 

Asiakastuki 

lomega-tuotteiden palvelu- ja tukitietoja on osoitteessa 
www.iomega.com. 



Instalace FireWire -Cestina 

POZNAMKA: Podrobne informace tykajfef se instalace nebo fesem" 
problemu najdete v uzivatelske pnrucce na disku CD Start Up. 

^ Vlozte disk CD Start Up. Pokud se program nespustf automaticky, 
poklepejte na ikonu disku CD Start Up ve slozce Tento pocftac, v 
programu Pruzkumm'k Windows nebo na pracovm' plose systemu 
Mac a pak poklepejte na ikonu Start. Po provedenf kontroly systemu 
disku CD Start Up pfipojte jednotku k pocftaci. 

Windows 98/98SE: Disku CD Start Up automaticky aktuaLizuje 
ovladace. 

2P0 zobrazem' vyzvy k instalaci produktu Iomega HDD pfipojte 
ph'lozeny kabel napajenf do konektoru v zadnf casti jednotky a do 
zasuvky elektrickeho napetf. Informace 0 modelech jednotky Iomega 
HDD, ktere nemajf samostatne napajenf, najdete v uzivatelske 
pnrucce. 

•3 Vyhledejte kabel FireWire a pfipojte jej do konektoru USB na zadnf 
^ strane jednotky Vyhledejte symbol FireWire. 

4 Pfipojte druhy konec kabelu k portu FireWire pocftace. 

jr Pokud se jednotka Iomega HDD nezobrazfv okne Tento pocftac, 
Prilzkumm'k Windows nebo na pracovm' plose systemu Mac, vyhledejte 
informace 0 fesem' problemu v uzivatelske pffrucce na disku CD Start Up, 

>» Po rozpoznam' jednotky Iomega HDD operaem'm systemem instalujte 
** software z disku CD Start Up. Klepnete na kazdou z ikon softwaru a 

vyberte moznost Click to Install (Klepnutfm instalovat). Po dokoncenf 

instalace softwaru vyjmete disk CD. 

UPOZORNENI: Neodpojujte jednotku Iomega HDD behem pfenosu 
dat, aby nedoslo ke ztrate dat. Behem pfenosu dat blika indikator 
aktivity na jednotce. 

Podrobne informace 0 odpojem jednotky Iomega HDD najdete v 
casti Using Your Drive (Prace s jednotkou) v uzivatelske pnrucce 
na disku CD Start Up. 

Zakaznicka podpora 

Sluzby a podporu tykajfef se produktu Iomega najdete na adrese 
www.iomega.com. 



Instalacja FireWire-Polski 

UWAGA: Szczegdtowe instrukeje instalacyjne i informacje 0 
rozwia,zywaniu problemow zamieszczono w Instrukcji obslugi na 
plycie CD Start Up (Rozpocz^cie pracy). 

4 Wloz ptyt? Rozpocz^cie pracy. Jezeli nie uruchomi si? automatycznie, 
kliknij dwukrotnie ikon? ptyty Rozpoczecie pracy w Moj komputer, 
programie Windows Explorer lub na panelu Mac, a nastepnie 
kliknij ikon? Start. Po sprawdzeniu systemu przez ptyt? 
Rozpoczecie pracy podta.cz nap?d do komputera. 

Uzytkownicy Windows 98/98SE: Ptyta Rozpoczecie pracy automatycznie 
zaktualizuje sterowniki. 

*y Po monicie 0 zainstalowanie Iomega HDD podla.cz zat^czony 
^ zasilacz z tytu nap?du, a nast?pnie podt^cz go do gniazda 
zasilania. Informacje na temat modeli Iomega HDD nie 
wymagaja.cych zasilania znajduja_ si? winstrukeji obstugi. 

•3 Znajdz przewod FireWire i podta.cz go do portu FireWire z tylu 
^ nap?du. Znajdz symbol FireWire. 

1^ Podtqcz drugi koniec do portu FireWire w komputerze. 

Jezeli produkt Iomega HDD nie jest wyswietlony w katalogu 
j Moj komputer, Windows Explorer lub na panelu Mac, 

przeczyta informacje diagnostyczne w instrukcji obslugi na 
ptycie Rozpocz?cie pracy. 

^ Kiedy produkt Iomega HDD zostanie rozpoznany przez system 
O operacyjny, zainstaluj oprogramowanie z ptyty Rozpocz?cie pracy. 
Kliknij na kazda^ ikon? oprogramowania i wybierz polecenie 
Click to Install (Kliknij byzainstalowac).Po zakonczeniu 
instalowania oprogramowania wyjmij ptyt? CD. 

OSTRZEZENIE: Aby zapobiec utracie danych nie nalezy odtgezac 
produktu Iomega HDD w czasie przekazywania danych. Podczas 
przekazywania danych kontrolka dziatania na nap?dzie miga. 
Zajrzyj do dziatu Using Your Drive (Korzystanie z nap?du) 
instrukcji obstugi na ptycie Rozpocz?cie pracy. i znajdz informacje 0 
odtqczaniu produktu Iomega HDD. 

Wsparcie techniczne 

Informacje 0 uslugach i pomocy technicznej produktu Iomega 
znajduja^ si? w witrynie www.iomega.com. 



YcTaHOBKa FireWire-PycCKMM 

nPMMEHAHME. Bonee noflpo6Hbie MHCTpyKunn no yCTaHOBKe hjim 
CBefleHMn no noHCKy m ycTpaHeHMio Hewcnpae-HOCTeii cm. b 
pyKOBOACTBe nonb30BaTenfi Ha KOMnaKT-AncKe Start Up (Hanano 
pa6oTbi). 

IBcTaBbTe KOMnaKT-flMCK Hanano pa60Tbi. EcnH oh He 3anycTHTCH 
aBTOMaTMHeCKM, flBa>Kflbl Ha>KMMTe Ha 3HaH0K KOMnaKTflMCKa 

Hanano pa60Tbi b OKHe Moii KOMnbiOTep, b ripoBOflHUKe Windows 
unH Ha padoneM CTone Mac, 3aTeM flBaxflbi Ha>KMHTe Ha 
3H3H0K Start (nycK). riocne Toro, ksk nporpaMMa Ha 
KOMnaKT-flHCKe Hana/io pa60Tbi npOBepiiT CHCTeMy, 
noAKnioHMTe ahckoboa k KOMnbKjTepy. 

flna nonb30BaTeneH Windows 9S/98SE: KoMnaKT-flMCK 
Hanajio pa6oTbi aBTOMaTunecKH o6hobht apafiBepbi. 

— Koraa noHBHTCH 3anpoc Ha ycTaHOBKy xecTKoro ancKa Iomega HDD, 
2. noflKnioHUTe MMeromniica Ka6enb nMTaHna k pa3"beMy Ha 3aflHefi 
naHenw flMCKOBOfla, a 3aTeiui BK/itonnTe ero b 3neKTpopo3eTKy. Cm. 
pyKOBOflCTBO nonb30BaTenn flnn nonyneHHfl CBefleHMM o MOflenax 
>KecTKnx AncKax Iomega HDD, Ann KOTopbix He Tpe6yeTcn hctohhmk 

nHTaHMH. 

_ HafiAMTe Kadenb FireWire n noflK/uoHMTe ero k OAHOMy va pa3"beM0B 
j FireWire Ha 3aAHefi naHenii A^CKOBOAa. HafiAMTe o6o3HaHeHiie 
FireWire. 

4 riOAK/iKHHTe APyroti KOHeu Ka6enfl k nopTy FireWire Ha KOMnbiOTepe 

5Ecnn >KecTKwti amck Iomega HDD He OTo6pa>KaeTcn b OKHe Mow 
KOMnbiOTep, ripoBOAHHKe Windows htih Ha pa6oneM CTone Mac, 
o6paTMTecb k CBeAeHnaM no ycTpaHeHHK) HencnpaBHOCTePi b 
pyKOBOACTBe nonb30BaTenn Ha KOMnaKT-flHCKe Hanano padOTbi . 

6KorAa onepaunoHHan CHCTeMa pacno3HaeT xecTKnii auck Iomega 
HDD, ycTaHOBHTe nporpaMMHoe o6ecneHeHne c KOMnaKT-AMCKa 
Hanano padOTbi. Ha>KMMTe Ha KaxAbiw M3 3H3HK0B nporpaMMHoro 
o6ecneHeHna m Bbi6ep»Te Click to Install (HaxMHTe Ana ycraHOBKn). 
riocne 3aBepweHna ycTaHOBKM nporpaMMHoro o6ecneHeHna 

M3BneKHTe KOMnaKT-AUCK. 



BHMMAHME! Bo M36e>KaHwe noTepw AaHHbix He OTKmonaiiTe 
xecTKnii auck Iomega HDD bo speMH nepeAann naHHbix. Bo BpeMR 
nepeAanii AaHHbix Ha AHCKOBOAe MuraeT HHAHKaTop o6pauieHHF. 
l~10Apo6Hbie CBeAeHun 06 OTKmoneHiiM xecTKoro AnCKa Iomega cm. 
b pa3Aene Using Your Drive (Hcnonb30BaH»e AicKOBOAa) 
pyKOBOACTBa nonb30BaTenn Ha KOMnaKT-AncKe Hanano pa6o™ . 



TexHHHecKaa noAflepwKa 

flna nonyneHun o6cny>KMBaHna n noAAep>KKH OTHOCHTenbHO 
ycTpoiicTBa Iomega noceTWTe Be6-y3en www.iomega.com. 



